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GUSTAW KUN; 


Naczelnik stacyi kolei Karola Ludwika w Podlezu, 


przezywszy lat 31, po krótkich cierpieniach, zasnat w Panu w dniu 29 listo- 
pada 1883 r. 


W smutku pozostala zona wraz z dwojgiem dzieci, zaprasza rodzine, Kolegow zmarłego i Przyjaciół na exportacyę zwłok odbyć się mającą 


w Sobotę dnia 1 Grudnia o godzinie 10 rano do Kościoła parafialnego w Niepołomicach, a po odprawionem nabożeństwie wprost na cmentarz. 


